Ughdarras lonadail: Cathair-bhaile Obar Dheathain 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 39,499 27,083 3,330 381 70,293 
1981 35,542 30,868 7,366 1,267 75,043 
1991 35,201 37,706 12,742 2,257 87,906 





